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Cheq wong 


Le cheq wong, ou encore che wong, chewong ou 
che’wong, est une langue austroasiatique parlée en Malaisie 
péninsulaire. Il compte 660 locuteurs (2003 COAC), qui 
habitent au sud de Semai, dans l'État de Pahang. 

On appelle encore cette langue le beri, le chuba ou le 
siwang. 

Classification 


Le cheq wong appartient au groupe septentrional du rameau 
aslien de la branche mon khmer des langues 
austroasiatiques. 

Notes 


1. Selon Ethnologue.com (http://www.ethnologue.co 
m/show_language.asp?code=cwg) 

Voir aussi 


■ linguistique 

■ liste de langues 

■ langues par famille 

■ langues austroasiatiques 

■ langues môn-khmer 
■ langues asliennes 


Carte ethnographique de la 
péninsule de Malacca montrant le 
territoire occupé par les Cheq Wonq 
(en vert) 
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Classification par famille 

- langues austroasiatiques 
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- langues asliennes 
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o639-3/documentation.asp?id=c 
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Traditional Territories of Select 
Orang Asli (Aboriginal) Societies 
CjSemal # Batek ^Chewong 
From Endicott and Oantan 2004 


Ce document provient de « https://fr.wikipedia.Org/w/index. php?title=Cheq_wong&oldid=126792959 ». 
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